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WL Cube Firewall“ 


Prvotridni vykon v kompaktnim stroji 


Vynikající, průzračně čistá voda pro malé týmy 


Díky svému sofistikovanému a prémiovému vzhledu je WL Cube 
Firewall® (WL Cube FW) ideálním řešením pitného režimu pro 
malá pracovní prostředí, zasedací místnosti, kuchyňky a 
odpočinkové zóny. 


Pokročilá technologie 
Dokonalé řešení pitného režimu díky výdejníku WL Cube FW: 
A Vysoce výkonná filtrace 


U Filtry Waterlogic jsou certifikovány podle přísných 
standardů IAPMO R&T, jsou oceněny Water Quality 
Platinum Seal, což znamená, že poskytují tu nejlepší 


možnou filtraci. Dokonalost v každé kapce. 





Technologie Firewall“ 

Jj Náš systém patentované a certifikované UVC 
technologie čištění Firewall“ čistí vodu skrz celou cestu 
výdejem až po výdejní trysku - voda je tak mikrobiologicky 
čistá. Dle nezávislých testů Firewall? efektivně odstraní 
99,999 % COVID-19 a garantuje eliminaci až 99,9999 % 
bakterií, 99,99 % virů, a 99,9 % cyst. 





FN Antimikrobiální ochrana BioCote“ 
BioCole | pyježité plochy výdeje WL Cube FW jsou ošetřeny 
povrchovou vrstvou iontů stříbra BioCote“, která dokáže 
omezit mikrobiální růst na jí ošetřených površích, což 
eliminuje nepříjemné pachy, zamezuje znehodnocení 
povrchů a redukuje potenciální riziko křížové 


kontaminace. 


Dokonalá čistota K dispozici s 


Díky technologii Firewall“, která důkladně čistí vodu během jejího výdeje Nulový dopad na 
a zároveň působí jako bariéra zabraňující zpětné kontaminaci zvenčí, je životní prostředí 


WL Cube FW jediným kompaktním výdejníkem na trhu, který poskytuje 





zcela bezpečnou chlazenou, pokojovou a perlivou vodu, očištěnou až od 
99,9999 % patogenů - tj. virů a bakterií. 


Vlastnosti 


Firewall“ patentovaná UVC technologie čištění vody, snižuje 
riziko výskytu bakterií, virů a patogenů až o 99,9999 %. 





Odnimatelná odkapávací miska pro snadné naplnění 
opakovaně použitelných lahví střední velikosti. 





Elegantní dotykový ovládací panel pro snadné použití. 





Usporný režim spánku pro snížení spotřeby energie, když se 
přístroj nepoužívá. 





LED indikátor kontroly výkonu UV pro váš klid. 





Povrchy výdejního prostoru a ovládání přístroje jsou díky 
vestavěné technologii BioCote“ stále hygienicky čisté. 


Druhy vody 


Technická specifikace 
Varianty k dispozici 

Stolní s horkou vodou 

Stolní s perlivou vodou 





Rozměry 
Stolní s horkou vodou 


w 


296 mm (S) x 375 mm (V) x 425 mm (H) 


Stolní s perlivou vodou 


w 


296 mm (S) x 376 mm (V) x 527 mm (H) 





Výška výdejního prostoru 
155 mm (s odkapovou miskou) 
247 mm (bez odkapové misky) 





Hmotnost 
Stolní s horkou vodou: 18 kg 
Stolní s perlivou vodou: 19 kg 





Standardní druh filtrace 
Aktivní uhlík 





Kapacita nádrže 
Stolní s horkou vodou: 
Chlazená: 1,4 litru Horká: 1,3 litru 


Stolní s perlivou vodou: 











hlazená Perlivá Pokojová Horká Extra horká U = : 
Chlazená | Perlivá | Pokojová orka O Chlazená: 1,3 litru Perlivá: O,5 litru 
= = S ih Teplota vody 
= | 
Chlazená: 5-12 °C 
: =- = Horká: 87 °C 
Z Extra horká: 95 °C 
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Kontaktujte nás ještě dnes 


www.waterlogic.cz 


+420 607 008 057 
info©ewaterlogic.cz 


Testováno a certifikováno 


osu nonářler 
< WATER QUALITY 
PLATINUM SEAL A 
D T m 


C © 
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Technologie Firewall je 
certifikována od IAPMO R&T 
dle NSF/ANSI 55 Class A, 
NSF P231, US EPA 
Microbiological Guide 
Standard, NSF/ANSI 372 a 
CSA B483.1. 


*certifikáty se mohou lišit v závislosti na modelu anebo produktu 


Společnost Waterlogic International Limited a společnost WLI Trading Limited si vyhrazují právo na úpravy nebo změnu specifikací bez předchozího upozornění v souvislosti s kontinuálním výzkumem a vývojem. Waterlogic 
a logo Waterlogic, Firewall a Firewall logo jsou ochranné známky v zemích, kde skupina působí. WLI Trading Ltd má licenci na používání BioCote a loga BioCote, které jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti 


BioCote Ltd. 


